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ERRATA 


Luis A. Pereira, Estudios sobre geofilomorfos neotropicales IV. Sobre cuatro especies 
nuevas del genero Schendylurus Silvestri, 1907 (Chilopoda: Geophi- 
lomorpha: Schendyladae]. Rev. Soc. Ent. Argentina 40 (1-4): 115- 
138, 1981, 


En página 121 en la línea 14: 
donde dice: “Schendylurus demagei n.sp.” 
debe decir: “Schedylurus demangei n. sp.” 


